FRANCISZKA JULIA z GUERARDOW 


Łuszczyńska 


urodzona w r. 1812, po długiej i dolegliwej chorobie, w dniu 6 Grudnia 18/4 r. 
o godzinie 6tć wieczór rozstała się z tym światem. 


W żalu pogrążony mąż wraz z córką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 


Publiczność na wyprowadzenie zwłok dnia 8 Grudnia z domu pod L. 117 przy ulicy Biskupiej, 
o godzinie wpół do 3ej wprost na Cmentarz; 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Piątek dnia 11 Grudnia, o godzinie 9 z rana w kościele OO. Kapucynów. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


